INGO PORADA POSTFACH 1 1 02 45 • DE-97029 WURZBURG 


is 

IC3 


BB 


@ +'49 '931 '45462765 


(s) i.ng.o S 


+ l 49 l 1520 l 1371640 


S +U9 '931 '40629887 


O.gp/fix 


Herr Dr Rene Jonas 
Apostelgasse 7 
97421 Schweinfurt 


30. Dezember 2014 


Sehr geehrter Herr Dr Jonas, 

. . . vielen Dank fur die Zeit, die Sie mir fur meinen Anruf von vorhin 
gegeben haben. 

Ihr Kollege Herr Dr Vergote hat vor knapp drei Jahren ein 1992 und 
2002 von Dr Gerrit Wyma bei mir eingesetztes Calcitek Omniloc 
gewartet. Jetzt ist eine weitere Wartung erforderlich. Dafiir benotigt 
Herr Dr Vergote einen Schraubendreher. 

Diesbeziiglich habe ich gestern mit Herrn Flamm von der Zimmer 
Dental GmbH telefoniert. Herr Flamm sagte mir, dass der Typ des 
Schraubendrehers, der verwendet muss, ein ,Einfunfundzwanziger 
Sechskant' ist. 

Ein solcher Schraubendreher kostet €29 ohne Arretierung oder €45 mit 
Arretierung. Eine Lieferung kann binnen vierundzwanzig nach der 
Bestellung geschehen. Allerdings kann der Schraubendreher nicht von 
Patienten bestellt werden sondern nur von Zahnarzten. 

Darum mochte ich Sie bitten, die Bestellung dieses Schraubendrehers 
zu veranlassen, so dass Herr Dr Vergote die Wartung meines Implantats 
so bald wie moglich fortsetzen kann. Gerne kann ich Herrn Dr Vergote 
die Zahlung fur die Kosten des Schraubendreher im Voraus iiberweisen. 

Bitte seien Sie so gut, mir Bescheid zu geben, wenn Sie den 
Schraubendreher erhalten haben, so dass ich dann unverzuglich einen 
neuen Termin mit Herrn Dr Vergote vereinbaren kann. Einstweilen 
verbleibe ich mit dem besten Dank fur Ihre Aufmerksamkeit. 


Mit freundlichen GniBen 


